MACIEJ KLIMASARA 


przeżywszy lat 83, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami 
w dniu 12 Grudnia 1890 r. rozstał się z tym światem. 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod l. 23 przy ulicy Jabłonowskich wprost na cmentarz 
odbedzie sie w Niedzielę 14 Grudnia b. r. o godz. 3 popołudniu, 


MSZA SWIBTA 


we Wtorek o godz. 8 w kościele 00. Kapucynów, na które pozostała żona Krewnych, 
Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


Kraków, 1890. — Drukarnia Uniwersytetn Jagiellońskiego. 


